EPSON 


2 インチ/ 3 インチ紙管兼用スピンドル 


このたびは2インチ/ 3インチ兼用□ール紙スピンドル 
PX 60 RPSD / PX 60 HSD をお買い上げいただき、誠にありがとうござ 
います。 


型番 

さ!称 

PX60RPSD 

□ール紙スピンドル 

PX60HSD 

八イテンションスピンドル 


本製品には次の物が同捆されていまず。□ール紙スピンドルの使用方 
まについては、プリンタに付属の取扱説明書を参照して<ださい。 
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